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Intermède


Le pauvre Capucin est mort et a tant secoué mon cœur,


Qu’il en a tout écroulé le toit de ma maison.


Avec une larme à l’œil une fosse lui ai creusée


Avec ses jouets en peluche dans la tourbe l’ai déposé .


À chaque coup de pelle, j’ai crié son nom ,


J’ai crié : « Ici, Capucin, toi tu es un bon petit chat. »









Ma maman était une ouvrière


I


00 H 00


Naissance de ma mère


Ma mère naît à Saint Pierre en port, en Seine-Maritime, au lieu-


dit Les Grandes-Dalles, dans la maison familiale. C’est le


prélude de l’été.


Les Grandes-Dalles est un ancien village de pêcheurs. Il plonge


vers une plage de galets, étroitement insérée entre les hautes


falaises de craie et de silex.


Dans les premiers mois de sa vie, ma mère souffre d’une


broncho-pneumonie.


Son baptême a lieu en l’église de Sassetôt-leMauconduit.


Elle a un frère de trois ans son aîné.


La maison est une longère et comprend un jardin.


Des chats et un terre-neuve nommé Turc vivent dans la demeure.


Le mode de vie est rural et les parents n’ont pas de téléviseur.


Elle partage son petit vélo d’enfant avec son frère.


Elle est très proche de son père.


Le papa est maçon et la maman est domestique.


Elle commence à suivre une scolarité à l’école maternelle de
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